


□ F 


a/. r r r 1 _jt. 1“-- _ —-.-i j 

\a ik ƒ || 

// \ 

& ' OfniWfc Vu®' 



■ fir 

rwr 
\ \ 

j i ri V 

■&^'[ÏËMAÏNTIEN D RA0-tó 

<C= 5 " 



Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Nr. 16453 

29 maart 
2016 


Openbaar exploot 


Bij exploot van (t.k.-)gerechtsdeurwaarder R.M.M. Verbeek te Rotterdam d.d. 23 maart 2016 is op verzoek 
van Züleyha Yigit, wonende te ROTTERDAM, krachtens schriftelijke last van de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam op verkorte termijn in kort geding gedagvaard Kismet Yigit, geboren op 
1 juni 1966, zonder bekende woon- of verblijfplaats, om op vrijdag 8 april 2016 om 09:00 uur in persoon 
dan wel bij advocaat te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Rotterdam, zitting houdende te Rotterdam aan het adres Wilhelminaplein 100/125, ten¬ 
einde zich alsdan en aldaar te horen veroordelen als in gemeld exploot van dagvaarding nader omschre¬ 
ven. 


Een afschrift van dit exploot is voor betrokkene(n) te verkrijgen bij GGN Mastering Credit N.V., Teilin- 
gerstraat 170 te Rotterdam, telefoon 088-3314391, o.v.v. dossiernr. L1420926. 
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